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Информационное сообщение 


20 ноября 2010 пода состоялась отчётнозвыборная зонфоренция 
[обществонной организации «Трудовая Хорысещина». Наконференцио 
пробыл 56 делегатов о различных предприятий города: «Коммунар» 
вст Шахтера, им. Шевченко им Мальшеван др. от'ородов Мерефа 
[Пюботян, от опитических партий КПУ СПУ и ПСПУ, от общественных 
[оранизация ВУССО, МСО. ВСР С отчетным донгадом одеятальности 
[8 2 последних года выстумл Председатель Совета и Истолиома 
[Пяценко Павел Васильевич, Председатель Контрольно-ревизионноя 
комиссий Бокдаренко Пётр Стелановия доложил © финанссвой 
[еятельмостиоранизации Делегаты обоудилидоклад опа работы 
[а прошедшие два года, ваметилиновые планы В обсуждении доклада 
приняли утие председатель Всвуаинскюо союза советокия 
[офицеров (ВУССО) участник боввых действий в ВОВ тенорзл-ивуор 
[Ременвв Николай Тниофеввич, участник боевь делствия в ВОВ 
тисатель и политический деятоль Шаязвцов Иван Тимофосвич, Пон 
[вым продсадатоь «Трудовой Хормовщиных Артамонов Аленсанар 
[блорович, руководитель рабочего униварситета маресизиа-ленинизма 
Горбатко Лариса Георгисена, чпон координационного совета движения 
Мортьнонио Зинаида Афанасышвна, зам. Председателя Совета 
[Демидов Владимир Марковичи други С приветствием кконференщи 
[обратился сакретарь Жарьяовской сблактной ортанизации ПСПУ 
раков баски Андреевич 

Конфоренция отметила целенаправленную работу «Трувой 
[Харысещины» позащитонлассовыхинторасов трудящихся Харыови- 
[ыы Заотыётныйгариодгровоавно большое количество маосовыхакци 

“омтунгое, пивотов, забастовок Подготовлено и направлено в различ 
рныинстанции инокостисобращений. Около разактивисть организа. 
[щал выжорили х произдным заводов © листосками, информационными 
Гслваии «Н ШУ Назады «39 СССР Газети «Рабочий класс», 
Столица будущего», «Ссвраменность и объктивная мысль», разьяе: 
[яянкобиодииоть борьбы засвоиграва, 

Продолжил Баботу университет маржсиния - ленинизиа, принято 
рошениопроводитьзанятия два разавьесяц, 

`Сосим постановлением конференция признала работу Совета и 
испалиоиа уровпетворитольной и одобрила основные направления 
[деятольности Совета по организации гротостныхвыстузланий трудовых 
[плотов вктивизации борьбызасвок рабоно-фостьянсхуааласть 
[Твюка постановипа омтать одной из плавных задач в условиях всесхаа- 
Тывающето кризиса капитализые дальнейшую популризацио левых 
[дея в общество, расширению числа наших сторонников и дальнейшее 


рвать работу в олодбиной среде. Предромено развернут ратьяени. 
[ельную работу о зловещей сути предлагаемого властью проектановото 
Кодекса отруле КЗОТ 

Комференция свои решением постановила: подготовить к выпуску 
[ну о деятольности «Трудовой Харьюещины» с целью усиления 
[бвторитета этой пролетарской ортнихация год Базваниом «Трудовая 
[Харывешина- боевой стрядрабочегоклассаь Украины. 

Быпизерантаюке новый состав Коодинациовнск Советам Исполко- 
[мадвижения Продседателомвновьмовран Тищенко Павел Васильваиь 
[ео заместитолями Демидов Владивир Маркович, Горбатио Лариса 
Гпортввка, БабичВосилий Степанович 

‘Дарес «Трудовой Хорькоащины — пп. Советской Уврамны, Дворец 
[Труда о-апод.7-дзг. комн.6, Сбор координационнот Совета каждый 
[онедольниь 17:0) 


Программа развития ООН 


`Обдекабря 2010 г Кивое состоялась презентация 20 
юбилейноко доклада Прораммы развития ООН. На 
встрече спредставителями сризнов власти журналиста 
миприсуствовали ЗплаЛибанова- Директор Институт 
‘демографии исощиальных исслдований НАНУ Оливье 
Адам координатор систаны ООН, постоянный градета- 
витоль, ПР ООН в Уфаио, Врадрена. Дубинина — 
ЗаместитольМинистраскрамы здоровья 

рраины, Анатогия Доюбак _ Замести` 

толь Министра тра м социальной 

Политики Убаины, Выланий Сулима ^ 

Заместитоль Министра образования и 
наркиУраины, 

"Индекс развития чеповоческого 
потенциала ИРЧГ) основное достихе- 

ние Доспада о развитии чаповека(ДРЧ) 
Призанный быть простым измериталем 

развития и альтернативой ВВП, он 

оовотьваот прогресс в трох важных 
напровпанияя - дололетие и здоровы», 
образвевиность и обладание знаниякы, 
‘достойный уровеньжизни. 

'ИРЧП рассчитывается на ооновании 

таких показателей как ожидаемая 
продолюительность жозни при ракде. 

нии, средняя продолжительность 

обуания, качоство обучения, валовой 
"национальный донод на" душу насеге- 

"Подлинное бозтотьо народов - лоди, 
‘основная цель развития состоит в создании условий, 
‘дающих подям возмсиность жить долгой, здоровой и 
творчосиоя жввнью 

Визктоящеевраи на Земле проживает около? млрд. 
чо, Нокоторыю ионихживут вчрезвьчайной бедности а 
`дрииовпоразитьльной роскоши 

"Человек, родившийся в Нигере, будет хак сжидвется, 
зкитьна 26 рат ванышю, иметь уровечь образования на 
пет меныше и потробить в 65 раз меньше продучов 
питания, ча житоль Дании. В то вромя хак датчано 
свободно и отерытомубирзют свой парламент < 1849 т 
прозадент Нитра в 2009 г распустил национальный 
парламент и Верховный сут а затем сам был изгнан в 
ходавоснетоероворото Болессомиканамзых десяти 
опрошенных жителей Нитра заявили, что в течение 
Посподноко пода случались дни, кадр им не ватало 
‘денег чтобкутитьедудля сасихсемей. 

Развитие человека ото рааширонио роальных свобод. 
“людей вести ту жизны, которую они ценят и мест все 

"ИРУ. схоррактированный с учетом неравенства 
ИРЧПН), отражает потери в развитии человека по 
причине неравенстьа в области здравосирамения, 
образования помодов 


Уровню ображвания уделяется большое внимение, 


так как знание радширяет возиожности едой. Онё 
развивает творческие способности и воображение, 
Помимо изначально присуей еву ценности, но имеет 

нное инструментальное значение для 


сипу продвяпть. свои еоресы и сопротивляться 
зноллузтаций Образованные аки пучше знак как 
побожать риснов для здоровья, жить дольше и более 
помфортно. 

Сравним основные показатели, хорактеризующи 
развитие общества в двух странах Украине и зобразце 
`девонратилигравчелсвокая США. 

Тасинденс развития человеческого готонциала США- 
10902. раины = 0710. ИРУ. сорректированный © 
учетом неравенствав США составляет 0.198, в Уфаино- 
(0852. Ожидаемая прополжительность жизни в США - 
76 ет в Украине -686, Седня продолиитьльность 
обученияв США "12 тов, вУкаино- 113 ВВП надушу 


`заловока США занимает 3 позицию, Украина зоне на 
Претьвм сте (дизпазом от 1 до 5 наибольшего 
поличестья нарушений) К странам которые соблюдают 
права человека ООН оъесла Автралию, Новую 
Зеландию, Ирландию, Нидерланоы, Швецию. Герма- 
нид, Японию, Финляндии многио друме страны 
ПИндок свободы проссы в США "4.5 Ураино- 22 (ботов 


`вокоочиспосаначвет ботьшую свободупрессы) Самая 
‘сыободная пресса в Норвегии, Ирландии, Швеции. 
"инилидиу, Дании. Большо всего прессу притесняют 
таких странах ках Турхионистан (1070), Ира (104.1, 
Саудовская Аравии, Беларусь. Тунис. Фили, Шри 
Ланка, Узбекистан Нигерия Жертвы кррициив США 
злу столечувшиися снообходимостьо дачи взятии в 
текущем году в Уфаино 23%, Самые коррумирован- 
ные страны _ Внгрия (3490), Румыния (86%) 
Азербайджан (36%) и некоторые доме, Страны © 
налмонышой коррупцией Синтагур (1%), Япония (3% 
Гозо (9%, Грузия (290) В США - 32% населения 
вовлечено в политицу в Увраино - 13%. В США 85% 
удовлетворено работой, в Убрамно - 71%, в США 83% 
Эдовлеткорено пичным здоровым, в Украине -55%. 
США - 755% удовлетвороно уровней жизни, в Украине - 
23% Поквзательубийствдуя США составляет 52а 109 
ты: чел, для Уаины он равен 62 Зато показатоль 
опаблений на 100 лье, чел. в США выше (142) чем в 
Ураине (59). Наибольшее количество ограблений в 
Белыми 1837, а Испании "1067. Страны с стрицатьль 
ным сроднетодовым приростом насоления в 2010-2015 
порах Германия (02), Япония (02). Венрия (02), 
Польша (ОЛ) Литва (07), Латвия (04) Румыния (04). 
Хорветия (0.2) Болеария 0) Сорбия (01), Беларусь 
(05) Россия (03), Боснияи Герцеговина (02) Украина, 
(08) Гррия 07) Молдова (09 Гайана 02) Во всвя 
при странах отчечается прирост населения, Предло- 
‘латоотся, что в Уфранне к 2030 г будет проживать 402 
фмлн. чел (в 1900 г нас быго 51.5 млы, Козбицивнт 
‘осата высшим образсванием в США составляет 81 5%, 
засвления старшеко шногьююго возраста, в Уаые > 
794%. Плотность бати врачебной помощи в США 
‘состваляет27, напичествоновжомест 31 на ТО тыс зак. 
украино -ЗТ врачи 87 номомеет ка ту жо плотность 
"насвлония. Госудерствонные расходы в США от уровня 
ВВП на образование 55. зправоохранениь 7. ма 
научные исследования разработии -277 (в 2000-2007 
пнаоборонуа2008г -43.вУкраине иже показатели 
‘собтвототваннонаобразование -52,зправосхранение 
40 на научные исследования и разработьи 09, ва 
оборону 27° Во мнзих странах © ожнь высоким 
уровнем развития на образование выделяется ст 4 до 
Тот ВВП на заравобиранение ст 4 429%, на научные 
иослерованиядо 3.5% (Финляндия, Швция] 
` Ярослав Карачевцев, редактор член. 
национальмово Союза урналистов Урашны 


"Просьба о помощи: Редакция тззоты 
просит оказать денежную помощь Сергею 
|Позднякову, которого преследуют за его 
мтифашистские вагляды, обвиняя в 
[сносе памятника УПА. Счет для перевода 


ворительная помощь 


Получатель Приватбане Нвяч 
нованио банка: Приватбанк, Номер счета 
2924482550100. МФО. 305299, ОКПО 
14360570, Назначение платежа: благот- 


получателя 4405885013125064. 


Позднякову С.В. 


"Получатель Поздняков В. номеркарты счет: Карачевцеву Я.М., Поточний раху- 


нок 262 065 005 779. Перша Харивська 


`Редакция газоты просит перечислить ФИЯ АКБ «Базис», МФО 351599, код 
зное ма издание газеты и ЕРДПОУ 22 606159. 
‘деятельность левых организаций на 
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Доклад совета и исполкома 16-й отчётно-выборной конференции общественной организации - 


Период. с посподней отчётночвыворной 
Гонференция «Трудовой Харьковщины» 
[знамоновался рядом ваичых событий каже 
розни страны, тах м нашей организации. 
[Нам в очередной раз предложили поучае- 
|вовать в выборах. сначала президента, в 
атом и местных органов власти. Нам 
[оришлось дествовать в условиях серед: 
т и. товно, на последнего всвобщегь 
риса капитализма, который наиболее 
ильно ударил го малоимущим но празтом 
рыногие урамнские толетосумы умудрились 
[важе удвоить свои состояния, Как всогда, 
власть предержащие решение проблем 


[ероложили на трудящихся, и вели рабочие 
рапавных стран, ведомые профсеюзами, 
активно выступили в защиту попранных 
ластяыи Прав, то наши рабочие, пока к 
тому "но приучены, а’ профеокзы: уже 
радиционно пытается Не свориться © 

Розулыатом кризисных явлений стало 
[ремое сокращение рабочих мест, практи- 
Гески, во всвх сферах деятельности 
ральзеныя, навыплата заралат рост цен и 
[арифов. Стало реальностью зарытие 
|Рлда продприятий. Во этономоглана стать 
Госчованием для усиления работы нашей 
Гортанизаций с трудящимися © целью 
фргамизации ха протестные выступления, 
начала экономическими требованиями, а 
апеми ролитическими, Всвоихинформо: 
Панонных пыстках мы разьясяли тружени. 
ам, что главной причиной всех кризисных 
[оищность, наличие частной собственности 
На средства произеодства, Но решив вопрос 
ничтожения частной собственности и 
апиталитичесних отношений, рабочий 
Плес но сможет освободиться из пуг 
[исплуататоров, получить подлинную 
[вободу достойнуючеловекатрудажионь, 

"На продыдущей 13-й отчётно выборной 
[онфоренции, координационный совет был 
Побрам в количестве 56 человек зисполизы 
Роном, 20 человек мо затем на 14 новферен 
Цани мы вынуждены были довести числен: 
ость до норы предусиотренных Уставом и 
нести изменения в наш Устав, в частности. 
Приняв решение проводить выборы раз в 
[два тода. Чпены совета и иеполесма 
работали восновном хорош 

"Наша организация как одна ид наиболее 
Гостивных организация Украине строила 
[вое работу в соответствии © Уставом 
Нашей организация рувоводетвуясь идея 
зрксиыа-лониниоиа и с учетом особам. 
Настой нашего рагиона. Особанностью 
[Харькоаской области является то, что это 
[аиболое развитый в экономическом плана 
[еион, о сосредоточена масса произво. 
[ретаонных продприятия, в порзую очередь 
Низшиностроительных, по которым капита- 
[ристические реформы нанесли наиболее 
Губытельный Удар Число предприятий 
[Различных форм собственности и объёмов 
производимой продукции, признанных 
ротами и ликвидированных. приближа. 
ртсякотметиа 2000. Наряду с продприятия. 
рьи. проработавшии на более года. этом 
щека такие широко ззвоствые продприя: 
Пия как ХОД ХЭТСШ, «Радиодеталь» 
| Кондиционер», нодавно уничтоженный 
равод «Серп и’ Молот», совсем недавно 
Первый посударствонный завод «Электро 
[ппарвтуранимнсгодрумхпооблакт. 


Всообщая норазбориха во властных 
трупурах  Клове в прожнио годы но гла 
6 отразиться и на местном уровне. 
Получившая власть в нашей области 
Партия Регионов занялась (иможноли было 
ожидать дручио?) обесленаниом свсих 
ивторосов, ма сильно заботясь о ситуации в 
производственном секторе. в сфере 
предоставления услу: и мам пришлось 
 резпировать назтиньгативные пролвлени, 
Преступная, глубоко осхорбитольная 
попитииа ставленника Запада В. Ющенка, 
вознамеривяиося всех предателей & 
нашей историй переквалифицировать в 


тороев, переписать историю в узду 
опредепонным маргинальным кризм = 
Уанно и своим жозлевам 23 рубемом, 
акмвазироваги, хазалось бы, недопусти: 
мое дп” нашей страны проявление 
Фашисткой идеологий и преступные 
вылазки нвофашистов 

"Наша организация, все чпены хоторой 
являются трамданами нашей Великой 
страны "СССР и свято чтят память 06 
оромныхжертвакнашегонарода, положен" 
ых на алтарь Победы над фашистсвм 
 бодумиоы, стали в ввамардо борьбы против 
реабилитация фашистских приспешнико, 
Против вылазок неофшистов в нашем 
тороде. Были проведены совместно © ВСР. 
ВУССО, МССО пикетирования горсаота 
областцоко управления МЕД. прокуратуры, 
направлены соответствующие обращения с 
тробованияьи Найти вандапов, покушаю 
щихся а наши памятник, нашу историю, 
нашу паять, были оракизованы акции 
пролоста вовере Пободы ипарка Молодёж 

`Стовом, наша организация оператиано 
реагировала на всо ногативные явления в 
"нашей жизни и, следуя своим главным 
уставным задачам го защита тружеников от 
произвола властей, вкмвно выступала, 
используя достузные методы, против таких 
Бегатишных проявлений. Такая. политика 
свискала уважение к «Трудовой Харьюоаши: 
нор средитрудящихся. 

Рузоводствуясь тробованияыи_ Устава, 
Координационный совет провал 92 сасих 
заседания, невзирая ва 
тосударственные 
прафниия и выходные 
дми, Рассмотрено 
свыше 330 различных 
вопросов, основном го 
ситуации На произво: 
‘дотвенных предприяти- 
Тородских властьй 
вопросы городского 
транспорта, вопросы 
активизации" профаши- 
стски настроенных 
тории прумх 

"Члены нашей органи 
зацииприняли участие 
совместно с ОК КПУ ПХ 
КП ВУССО, МССО и 
`друзиымортонизацияии, 
организацией ВСР. как 


то было на заводе им. Шевченко, ЖАЗе и 


та. 
'митингу завода мы. Шовченно в фоврале 
2008 пода закончился пременным герокрь- 
ивы уп, Отибрьской революции, затем 
работники этого завода трюжды вымодилина 
пикет сессии облсовета и областной 
администрации © требованием выплатить 
„долги по зарплате за пориод болое пода. 27 
и 22 ноня 2010 тода коплоктиз завода с 
помощью «Трудовой Харыюсещины» и ВСР 
провбп забетовку с перакрытиом улицы 
Оябрьсной Револециы, впервыйденьнаб, 
‘асов, а во второй организовано было 
‘беспрорывный переход, через улицу го 
пешеходному переходу, что вынудила 
областное рукводетом Кабыиноператие. 
10 резпировать на тробозания роботнинов 
завода. После этого рабочим было роздано 
массу обещаний, торые до этих пор но 
эпопнены, Тут бы усигить давление ва 
пасть, но,ксожаению рабочие завода не 
эшли на пикет облгосадминистрации 12 
опября этого года, а 26 оября пришлось 
сварнуть предпогаезвшуюся забветовиу 
у нерешительности многих рабочих. 
"Был така проведб митин” у проходной 
завода ЖТЗ. который дал возможность 
`найтинаших стороннинов на том продри 
тии, подготовить ст имени рабочих 
обращение в Варизвную Раду Украины, к 
Правительстьу, иоторое Было подписано 
рабочими и’ отправпено адресатам. 
Проводвнию митинта всячески противи- 
`лясьи руководитоли завода, иадиинистра 
ция района. На сетодня завод работает м 
нет долгов по’ зарплате. Сказала наша 
орранизация влияние и На ситуацию а 
ХАзе 
"Впорвые своей истории 12102010 года 
а пинат облиосадминистрации вышли 
рабочие завода «Электроаппаратура», 
Который власти вознамерились закрыть 
рабочих уволить, часть перевести на авед 
"Коммунар" апродолпипозарллатовсужие 
свыше 5 ми. пр предпочитают но всломи- 
нать. Поикгдыпината вадрес Президента 
Кабмина были направлены обращения с 
подписями рабочих этого завода, а также 
З7 Ша. Вданныйнюмонт пришли отвсты де 
розданы поручения, в том числе прокурат}- 
фе, разобраться в ситуации принять меры. 
Здесь необходимо будет в будущем 
организовать выступления рабочих 
«Элопровппаратуры» и, возлжно, ЗИШаи 
дриих для подготовки и выполнения их 
"рабования 
С целью активизация борьбы рабочих за 
свом права необходиьо будет © это года 
обвспочить проведение згитпостов на 
промовных крупных заводов, гдо моно не 
только распространять литоратурк но и 
вести боседы © рабочими, привлекая их в 
наши ряды длясовыестной борьбы. 
"Восемнадцать раз наши активисты 
выходили на пикаты различных органи" 
вяд. Горсовет (несдмохратьо) обладиинис- 
трация (многократно) облоовет СБУ УМВД 
‘области, областная прокуратура, завод им 
Швеченко, Харьовокий оиружной ваминис. 
тративный суд, Консульство Польши. 
Пунетирование гособладинистрации в 
2009 тоду наша орчанизвция провела с 
притташениюм но толь рабочих ЗИШа, но 
рабочих Авизционното заводаи проферк 


профсоюзы активно отьликались на наши 
обращения. Седня, с учатом возможного 
принятия нового Трудового кодекса. 
которым власть намерена урезать сущее: 
венно права людей намного труда, 
пообходимость совместных выступлений 
панотократновсораствет 

"На пинотирование горсовета и УМВД то 
проявлениям фашизма в нашом тородо 
были пригашены не только традиционные 
"наши союзники -ВУССО, ВСР нон ПСПУ © 
Не 
`добрывогношения 

`3а очетный период было проведено 
девять различныхагитраютов приуроченных 
о. лакисовмеетнос ГК КПУ ВУССО. МСС, 
креме токо ва пл. Советской Украины 
постоянно го срадаы работал информаци: 
онный вгитост Было тако подтотсвлено м 
отправлено в различные инстанции свыше 
полутора десятков обращений. Это такло 
организации как областная и Гоноральная 
прокуратура, ВРУ, Правительство, Прези- 
„дент Уполномоченный по правам Человека 
при ВРУ, облосадыинистрация, горсовет, 
Верховный СУД Украины, областная 
прокуратура, Прокуратура РФ, Правит. 
вльство Республики Польша и тд. на что 
были попучаны статы и имел место 
сботютствующая вания. 

примеру натробованио нашей ораниза- 
ции в преддверии Дня Победы были 
отреставрированы бюсты персли  комсс: 
пыольцам в сквере Победы и убраны с улиц 
фашистские символы, оставленные 
нвофашистскиии недоучками. Силами 
наше активистов была демонтирована 
‘доска фашистскму приспошнаку Иоседфу 
блипому на здании Лениноихо ГАИ, затем, 
после восстамовления доски прежней 
пронацистекой властью, другими организа: 
циями быго подано обращение в с, 
оторым было принято решение о демонта: 
„мозтогопозорищаи решениесуда12 11.105 

На протяжании всего периода члены 
нашей организации совместно © активиста: 
ым ВСР постоянно осуществляли выходы к 
проходным предприятий. Коммунар, ХАЗ, 
ХТЗ, им. Малышева, ны. Шевченко, ХЕМО, 
«Турбоатом», «Свет шахтера» и др 
Расгрострамялись наши информационные 
„листья «Ни шоу назад», «3 СССР». газета 
«Робочий класс», За отчетный период быго 
подготовлено 29 знформационных листов 
«Нишыуназадиий «За СССР» 19102009 
пода был учрежден печатный орган «Трудо- 
вой Харькоощиные, — тшзота «Столица 
будущеков, в 5.07 20101 паза раслубли: 
камекого значения «Современность и 
объективная мысль». Редактором этих азот 
 яаляетеяЯ. Карачевцию. Было подготовлено 
{и выпущено несколько номеров и распрос: 
трамено по области и в друме области 
рамы 

"релизах ктонаиболев вктионоучаствуот 
в вышодах к прозодным заводов, следуст 
назвать Ковапенио ТС. Артамонова Аз. 
Дуриына НС. Кириафиди МГ. Гонтарь 
НП. Афоноютьв Л, ЕлоровуН В. Топорко- 
ваВ.Н Бондаренко И. Сильзерстова.С. 
КорачевцеваЯ М др. 

`Аициы. проводимые У проходных заводов, 
как отечалось выше, Новили порой 
радикальный характер. Таю волед за 
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‘движения «Трудовая Харьковщина» 


продутредительной забастовкой с 
бпокированием проходных завода 
име Шовченко пикет это завода в 
‘апроло прошпого туда проходил под 
о таль под экономическими, но и 
"политически позунгами Тимдшен 
нопостоянноврот Ющенео- бездоль 
ник Ющенео, ТАвошонко, чтобвы тах 
пи, как мы получаем зарплату, 
Работу, Зарплату - буржуев всех за 
раты. 

В марто 2009 года, в годовщину 
рождения нашего волиного зомляка 
ТГ Шовченко, наша организация 
прозола анцию возложения цветов к 
памятнику народного поста в нашем 
ородю. Это было сделано © целью 
показать, что Тарас наш. в на 
"националистов различных мастей, 
как сни узорно пытаются внедрить в 
сознание подой. Эта акцию но на 
шупу ветравожила правоскраните: 
пей. ибо совпала го времени © 
«заходаминационарсвидемых 

Силами оравизация проводились 
понкурсы пролетарских позтов и 
харикатуристов. Карикатуры на 
Зрободновные тоны Были выставле- 
ны на суд общественности, для чего 
бып оборудован стенд Нашими 
товарищами - Демидовым, Синицей, 
‘Ворониным был подготовлен сточд, 
посвящённый 65-й годовщиме 
Победы Советокио народа в ВОВ, 
дню освобомдения г Харькова, 
который с успехом выставлялся на 

На протяжении всего периода, 
кода в нашом городе перобывали 
осрщденные по чодасскому» делу 
Смирнов, а затом Денилов, наша 
оранизация оказывала посильную 
помощь этим товарищам. Смирнову 
собирали сродства и продавали 
‘породачи, после высылклобсихоРо, 
организацией были направлены 
обращения в ряд государственных 
инстанций уераиныиР®. 

На протяжении отчетного периода 
проходили закятия © рамках маркой 
сток-ленинокио университета: Его 
ректором избрана Горбатее ЛГ. 
Заместителем “ Долгачов В.В. 
Проведено ряд занятий, на которых с 
докладами выстутили Горбатко ПГ. 
Долгачев ВВ. Бондаренко П.С. 
Шоховцов ИТ’ Артамонов А®. 6 
это года придито решениь прово- 
ить занятия два раза в мес. 
Практически каждый понодельник © 
политинформацией выступает 
Демидов ВМ. 

1 оября это года состоялись 
выборы вместныеорганывльсти Так 
споилось, вследствие простузных 
решений боро ОККПУ исктючивших 
Ваших товарищей из рядов партии, 
быть выдвинут от КУ в местные 
светы Позтому ряд общественных 
организаций «Трудовая Харькоаши- 
в» МССО, ВСР. ВУССО поддержали 
идею выдвижения кандидатом в 
‘депутаты областного совота Тищенко 
ПВ, от ПСПУ, В ходе выборов было 
распространено около _30 тыс: 
Глисон и 10 тью. 1азвт «Совреман 
ность м объективная мысль» 
Большой зилад в агитационную 
работу вложили. активисты «ТХ» 
Коваленко ТС. Егорова Н.В. 
Кириафиди МГ” Топоров ВН. 
Мыжайлов АР. Бондаренко П.С. 
Дурихин Н С. Артамонов А. Бабич 
ВС. Кравуонко АП. а также 
офицеры из МССО Алиосов В.С и 
синица ЛВ, и доиме активисты 
например, ПозднякоаС. 

"Розультты выборов нас, понятно, 
не матуг удовлетворить. Избиратали 
продолжают верить в добрых 
буржуев. поэтому предпочтение 
стали снова ПР дахо ссли но брать 
ва внимание прословутый админ 
ресурс” Если в областном совето, к 
примеру. в прошлом созыве было 84 
депутата «регионала» из 150 или 56 
З.товновом зЗдопутатаио 136.ипи 
684% По обномандатным окрузм и 
того больше - 56 мандатов из 68 ити 
823 %. Нагодящаюся на втором 
место «Сильная Украина» (Тим) 
провела всего 4 депутата. Народная 
партия - 3. КПУ занявшая тротьа 


место по спискам, не провела ни 
одного депутата по окрузм. Здесь 
правда, мы а можем относить КПУ 4 
ЯСильную Украину» к оппозиции, 
ели сложить ихпопоса, то бжажется 
что правящая ноалиция имеет в 
 Облсоветь Помандатовыли 803 

Эти результаты подтверждают 
ноиобожюсть подготовкя революции 
ак вдинствоньото пути звабования 
власти пралетариатом, 

Среди недостатков в работе 
поординационного совкто необходи. 
по опаютить слабую работу в плане 
привлечения новых Членов в ряды 
нашей рабочей организации. За 
отчетный период принято в ряды 
ЧТ золы 5 человек Ставилась 
задана о создании районной органи: 
зации «ТЖ» в Коминтерновском 
районе, но. к сожалению, пока эта 
Задача ро выполнена. 

рома это, но всеа и но все 
члены оординационного свита, дам 
ридовые активисты, проявляют 
`достатонную активность в проведе- 
ния наших мероприятия. Можно 
ядро в золичество 16 - 20 человск, 
воторые и проводят в ооовном, 
наши виции. Друме, Бывая довольно 
рагупирно ка заседаниях совета. в 
знциях принимают участио пориоди- 

Подводя итоги нашей соместной 
работы за отчётный период, ывобхо- 
имо сказать, что сделать нам 
продствит значительно больше в 
будущем. Мы должны делать всё 
возможное, чтобы донести до 
сознания тружеников идом марнсио. 
решительная борьба против капит 
собственности на средства промзво- 
ства, направленная на слом 
суцествующей порочной системы 
юнот приности победу пролетариа. 
пузобеспечит стабильное развитие по 
пум програсса, хак зто было в 
Сбатекой Украине. Лозунг "Совет. 
ская власть < Советский Союз 
социализм" стамовитея сегодия 
прайно актуальным и дажо жизненно 
важным для будущего наших 
опавямоки кародов 

'Водя пропагандистскую работу в. 
пизссви, мы обязанывсейа подчерки- 
вать ‘то развал нашей великой 
Родины СССР ость одна о рлавных 
причин нашего нынешнего состояния 
нищеты, развала и деградации, 
Поэтому Задача восстановления 
братокото союза народов СССР 
относится к числу аркиважных и 
порвостепенных 

Как всесда, осровной задачей для 
нас остабтся задача создания 
порвичных и районных организация, 
содаваеных мо вновь выявленных 
наших сторонников. Эта работа но 
простаяи трудная, но, но едяве, мы 
зожом столкнуться © ситузцие 
вода на смену веторанам нашого 
"движения некому будет прийти. В 
вяз с тим мы вынуждены подны- 
пизть вопрос, который нводновратно 
ставился, нотока но реализован -это 
работа в молодежной среде. Нообхо: 
имо, кода кризис хапитализиа 
разввя некоторые иплюзии. 
предоставляемых дахе в условиях 
дикой стадий этой формации, 
возобновить эту работу чероз работу 
в студенческой среде, наибол 
посприлчивойкловым идеям. ПТУ 
на предприятиях, до имеются 
пюродые рабочие 

"Важно Таюкеусилитьнашо влияние 
вородовотеранских организаций 

Завершая свой доклад. я хотел бы 
 поблатодарить всех участников 
нашей конференция за тот вклад, 
который омивнослтв нашу борьбу 35 
торжество идей социализма и 
коммумизиа, пожелать здоровы 
бпаоолучий и новых ублелов в 
нашей благородной борьбе 

`Продседатель координационного, 
совета  иклолкриа обществонной 

организации двихение Трудовая 
`Харьховщина» Г Тищенко. 


Реакционная сущность мелкого и среднего бизнеса 


В проддверни каждых очерод- 
ных выборов масса партия вто 
число исповедующих позы иди 
вари становятся рошитольньми 
сторонниками и защитникаи 
ууалого и среднего бизнеса. 
который, по мнению буркузаных 


ресовать лю 


идвологов, “должен вывести 
разрлшонную экономику страны 
опермаментнотокризис 


"Но давайть азборбыся в сум 
зто явления, причинах появло- 
Ня зто абизмесал,  цолих и 
заданакиоторывонаыпольяет. 

 Следуст обратиться к истокам, 
началу тах вазываемого челноч. 
ного движения. Идеологи 
разрушения социалистическоть 
апоря, самого социализма, в 
порвую очередь в СССР. понииа- 
ли, что так просто и лоте но 
удастся поределать советских 
зюсей на капиталистический лад. 
Спедоватьльно, надо предложить 
[части людей идою лепого и 
быстрого обогащения через 
опекуляцию. Совершенно ме 
случайно из Иоповного Кодекса, 
была выведена статья, пред’ 
усматризающая наказание за 
такое доянио. Появилось новое 
потив-бизнос К тому времени 
были отфрыты границы “и мно 
вчерашние рабочие, учителя, 
мкечары, преподаватели ВУЗов, 
потеряв работу или просто 
ставив 62, ибо в условиях 
"влопируощей инфляции, токо 
осознанно раскрученной врагами 


фарах 


дело. 
законам, 


ценам и 


ниожно мал. Те поление 


всячески поршрялось нарождаю- 
шейся буржуазией, потому что 
челнокам» отводилась важная 
роль в капиталистических 
реформах Те. кто был у власти 
ино огромные возможности в 
| азграблении и присвоении 
оцивлистичоской собственное" 
ти понимали, что нужна прослой. 
а между очень богатыми и 
бедными, © том, чтобы эта 
прослойка была крдвно заинторе: 
ована в развития событий в 
таком налодвлении То всть дать 
а свт ораброния народного 
достояния и таким образом стать 
соучастником чудовищного 
преступлений, совершаем на 
116 части земуото шара. Пока так 
называемые продпринииатоли 
орабатьвали свой десятки и 
сотыи тысяч, приближенные к 
пасти грабители сколачивали 
неправедным путём миллион 

| иплизраные состояния Так 
опытные воры и убийцы «посвя: 
Шао» в сво роду новичнов 
раз совершение простутления. 
После этого, таким образом 
оамазанные» предпринимать: 
ли», но посмели поднять полос 
проуоста против престучления, 
пворящися в и доме. А зато 
жажда наживы в этих людях 
постепенно вытравливала вк 
лучшее, привитов в сациалисти: 
{ском обществе, позтому они 
стали проводниками всвх 
алиталистучосвих рафоры, очи 
|оддерживали врынознинову при 
выборах ворганы власти 

Но уривитильно, «то, придя к 
ласти тн. рыночники всеми 
|ситами поддерживали молний и 
| оолый бизек, были приняты 
|ие законы. стимулирующие 
влечение в сферу бизнеса всё 


привен диода, 


обороты. 
зарплату м. 


другое: 


новых участник, Дабы заинто- 


рискованные затеи, 
щио предприниматели на тод 
освобождались от 

налога Таной шаг действительно 
узоличилчислолюдой, решивших 
самостоятельно обеспечивать 
баба и свою семью Но воть 
щих отнести такио события « 
`ислуполежитольных. 

Во-первых, это привело ктому 
то’ новые предприниматели 
поюнути свои рабочие места на 
предприятиях, в учебных классах 
кафедрах, полмитиниках и тд. 
‘она упучрило ситуацию в этих 


Во вторых большенство (905) 
`подей рабу ат свой 
ринулись в торовлю 
побулящиь во вы 
Что намвело ущерб 
опоетивныой летой промыш 
Так называемые 
"родпризщинатьли, 
„дешевые товары на западе, но 
ппатили налови мои продать 
свою проду по бога вазклы 
продириттия зачой сроышлом: 
Насти мо мои кооорирооять © 
оннавалоя ирис 
о 
анинал сво дело, оезались 
астявлыминавикиокодыидля 
ольшинства, Продпримычивье 
бизкосмены регистрировали 
"нвоа прадтриятие, не платит 
налоги. посте тода работы > 
закрывали ом открывали новое 
ва но платили алови Так 


‘бодиат нодополучил милгиорды 


финансировались на должном 
уровне образованию, медицика, 
коммунальная офера, на было 
возможности уволичит) мизорные 
‘пенсии зарплаты бюджетниками 
`ораальном секторозиовомиюи 
Дальше новые льготы для 
бизнеса на законодательном 
уровне. Для предпринимателей, 
ей оборот в од составляет во 
‘больше 500 тьс: правом, а потом 
`З0отье. пом, ачисло работающих 
но превышает 50 чеповок. 
стнавливавтся всиный налое И 
снова бюджет недополучает 
маплиарды гривен 
 Продпринииатоги, 
радний бизнес, благодаря таким 
`лыттным условиям, папа уводят 
вой взнос в тень. крутые 
предприятия долят на болоо 
мелкие, чтобы уложиться в 
законодательные нормы, 
скрывают действительные 
действительную 
используя любой 
повод для повышения цен, 
накиваотся. Новое понимаю что 
так просто пельзя Наживатьс, но 
делясь сдрутмии, Поэтому бизнес 
неразрывно слился скоррутией, 
айточничеством, Как поростой 
покрылся друмми простумыми 
прояаленидии. Ваяты хзяваам 
рынка, милиции, 
уклонение от 
налогообложения. 


ных, отуовых но перечислания 
средь в Пенсионний фонд и 


Постепенно, блапуаря, такиы! 
папличным условиям, часть так 
называемых предпринимателей! 
сатодня конпропируют рынки" и 
Весь бизнес Не сократ кто 
владелец рынка «Барабаш 
ский "в Харькове или «7 
вилометр» в Одвссе, и мелкие 
тортоацы у нихна повод. И вели 
© смихо зачала розвционная! 
Сищность малого и орадмето 
бинеса были в их противоетоя- 
ным содиалистическому способу 
производства. то соодня они 
наносят огромный вред’ и 
бржуазному госуларетьу Сузить 
сами Правительство берёт 
предиты в МВФ, за которые 
придётся расплачиваться всем и 
даже будущим пожоленияы, а 
Нокоторый оптовик покупает 
‘доллары о Банко, на их повутввт, 
‘де нибудь в Турции, Китае, 
Рыропо оптом промышленные 
товары или продусты питания, 
продабт чбианосменам» за 
‘бривны. получая прибыть, м снова 
`побутавт доллары и ввоёт их за 
"раницу. Тани образом, бизнес 
работая не а свою трал мена 
‘вой народ. За траницой они 
‘создают рабочие места, разаива- 
Готих экономики, вывозят туда 
 валклу для закутии их товаров. а 
асто и свой накопления ранят 
'Е8 один ноптивный аспект - 
‘моподыелюри, видя вомисиность 
‘лето заработать, на производя 
иен, а лишь епокулиру, 
наотрез отказываются идти 
работать в ревльный сектор 
ономини, где условия тем же 
‘псударстиом созданы далеко но 
аимильттными како бизнесе, 
то спасёт Украину? Если 
рить буркузоным политикам, то 
это мелкий и средний бизнес. У 
токо тезиса так много авторов и 
последователей, что неудиви: 
ельно, что и представители этого 
‘самого бизнеса уверовали в своб 
прадненортание. Тада возникает 
закономерный вопрос, почему жо 
от почти 20 лат очи этого ме 
делают а намерение правит: 
пьства ставить «продириниих 
телей» платить реальные налоти 
ивпервую очередь в Пенсионный 
Фонд, вызвали истерики 
‘протесты, розы Значит врутто 
поновее этим бизнесом как 
`исаной торбой. Не ловзйотиа 
ни, котор 
окоромику, не спасители, а 
Зломентарные нахлобники, 
паразиты ка теле государств, 
Полудоклая иляча © ямы не 
Можно помять тех, кто действи- 
работая в этом секторе, мо 
Голы пшня в чьих-то рух их 
судьба определена. В любом 
случае крупные акулы при 
капитализме поглощают более 
мелкую рыбешку. Крупный 
‘мелкий создавая свои «Тартть». 
«Метра» и тд. потому нуюю 
оценивать ситуацию роалью я 
редаранимать ревльные шаги 
выводу нононуи изкризна. Что 
нуизоделать спросить? 
Нужно восстанавливать 
сощмапизаиплановуюзкономиу 
7 Тищенко, член 
"национального Союза 
журналистов Украины | 


уплаты 


 покузали 


крупные 


пожарным, 


грубое 


Расписание работы теоретических семинаров и Ленинских чтений 


2 января 201! гв Харькоее с 11.00 ло 12096 
[роъющнли Киевского райнома КПУ (ут Гуданова. 16) 
[остоятся 12-ыю ожвмесячные открыть Ленин 
[екие чтения, се будет рассмотрен 20 том полного 
[орания сочинения Ленииа 23 паваря 201 ее 
[Харыке © 1200 по 1700 ® помещения Киввскоо 
[айезиа КПУ (ул Гуданова, 16) состоится 16-ый 
[ежемесячный открытый коммунистический 
|оротический семинар «Марины в действии». 
[де будут рассмотрены вопросы: «ттобализмо, «Как 
|рудящиеся понимают: что они хвляются объектом 
[коллуатадия?». «Забастовочная борьба на Зап 


де», Вопросы предложены товариществом матери: 
‘листоведиалокииов: Должна ли партия, защищаю | 
шая четоресы трдяшьося, участвовать в зобира. 
пельных квипаниях буржуазного государства? Кто 
"может быть союзником партии, защацающей 
интересы трудящихя? Кто не вже быть таким 
союзником? Какие механизиы должны быть 
заложены в устав партии, защищающей интересы 
рудащик, (чобы стала невозможной узуртация 
 аластилидором руководством партии? В принцито: 
возможно ли предоторатить узуревцию партийной 
пасти?’ Тенты докларьвприниивилеяповхресутты. 


[азота «Столица Будущего плюс» № 1 (35) от 15 декабря 2010, 


сайт: чим, в1идолисоз.ти, 


о-тай: годожопсо@тай,ли 
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Российские 


партизаны: 
кто они? 


Эта статья мо о славных партизанах 
|раждансиой или Воликой Отечественной 
[зобны. Но о пероях наших дней, бросивших 
вызов правящему режиму буржуазной 
России. Еще в 30 среди певык сил шли 
выговоры овсоруненной Борьба Ноделоно 
шло дальше взрыва гибо. минирования 
[объектов зродо памятника Николаю | или 
Ттщетных попыток создать партизансний 
тред, 

Ивдругьмаю злого года разнесласьвеси 
Приморье появились партизаны, объяв: 
шив войну" мипицейскому беспредели 
Ныболшой (5 человек) отряд нападал на 
змлпнцойовне пункты и пагрум, убили ранил 
Гнескольнох милиционеров. Режим окватила: 
паника. В тайгу были брошены 1300 слоцна- 
зововв © бронотеюниной. Вскоре партизан 
|оружиги в доме в города Уксуриде. Двое 
погибли, двое посвги в плен. Были совачюны 
акжо двое сонувствовавшиы. Одного из них 
каратели запьтали до смерти. Остальных 
таки истязали. Командиру удалось сурыть 
<=. Варе подобные отряды появились в 
Порисиойоблестииворте 

олЬшо всего исто о приморском 
|траль. Создал вс руководитель воно 
патриотически клуба офицер ГРУ, вотеран 
Чечни Роман Муромцеь. Остальные бойцы и 
|омощники сплошь могодые ребята 18ро. 
[22 пот. Они усполи на собе испробовать 
|буржузаное аправовое тосударство». Троих 
Ристизали в милиции, У одного «менты» убили. 
та, у дриою брата. Убийцы и палачи 
старись безнаказанными. Один’ юноша 
[спркил о ВДВ, во бехал из Части с оружием. 
Еще один ранее побывал в радах национал 
|большевынов и расистов-скиниадов. При. 
морье = один из миии депресбианых 
|гионов. Разрушение местной промышлен 
Твостя породило рост безработицы и углов. 
[шины Мостная, милиция сама, по сум 
равратилась в" ОПГ, занятую но защитой, а 
грабежом населения, вымогательством, 
релками И тд А таже чкрышаваниеня 
других ОПГ - уловных и этнических. За 
одним из убитых - обычным учвстовым 
янугся целья шлерф совершенно безнака- 
авы злоутотроблений. 

"Вот и возник в ответ полустихийный отряд 
родных метитолой Ноу этого отряда была 
[идеология изложенная в ето возваниы, 
| аспространенном в Интернете перед 
очалом боввых действий. Этой идеолсгиой 
стал русоойй национализм: призыв особо 
дению России от власти «мировой закулисн 
| чоройежоть фашизма». Примечательно, 
однако, что отряд наладал не на кавказцое, 
орсов или китайцев. Он удачно нащупал 
 боловую точку режима - ненавистных всвм 
зонтов» Но удивительно, что партизаны 
|вшли У населония поряцае оовувствие, 
|ыыразавшесся но толь в большинство 
реторнот <тзьвов. Местные жители отказы 
|ались помогать карателям, мешали им 
остьми ложзыми сообщениями. Выходили 
реа угицы в поддержиу партизан, заставляя 
роилицию прятаться от митингующих Кали 
воть кывсту последнего боя страда Власти 
р решились привлечь копорацииаривйскию 
чести. солдаты офовенно сочузствовали 

У приморских партизан быстро нашлись 
одрахатопи, причем за тьсячи километров 
т Дальнекю Востжа. У поселка Сун ка 
границе Пармснско края и Урала (Свердлов- 
рой области) пятеро боевиков разромили 
раилицойский пост В Орле появился отряд 
Городеких партизан во главе с преподввато- 


ем былосколо 7чвловос рабочий охранник, 
безработные. За короткое время отряд 
[поивиированный ужо в звгусто) совершил 
20 боювых операций, Партизаны взрывали и 
свитали помещения милиции прокуратуры, 
<еке-шопы. а такие принадлежавшие 
зоказцам Мшеовины и кафе. ИХ возвания 


|суждли миляциоворовчталаней, прокуро- 


о, кавказцев и азиатов. Позунтом партизан 
быпо«АЫЛИР» чнациональсоциализибелая 
власть» Завитим, чтовкций осуществлялись 
ночью м потому Не влекли за собой челове: 
`чеболкокерть ромераненыхводком ке) 

"Отивтим высский уровень ореанизаций 
порезы руководиных Прорвостомальнами 
военными. Заранаю добывалось оружие и 
бовприпасы закладывались твйниидляних 
Черев Интернат велось информационно 
пропагандистское обеспечение партизанской 
войны. Пра этом, Партизаны не залятнали 
собяпьткамя грабохамиили разной мирных 

"Новое партизанское движение воонинло 
внезапно. Ел не создавала намеренно и не 
риоводита им и одна кз существующих 
политических организаций. Первые вепьшки 
подввлены властным. мо Недоконир. Главное 
яв нефа не делись породившие их 
сощиально-политические условия. Потому 
«антиментовская» партизанская войнамокат 
ольхи снова, и еще сильнее. Притом Но 
польконаширових российскихпросторах ном 
на Украине. Здось монтовский беспредел но 
отетвет от российско, Свидетельства тому 
‘собраны в недавно вышедшей книге М Воли. 
на «Профессия: падонки. Ев автор саы 
‘нельтална сабо то тоолисывает 

ак жо относить павым силам к новояо- 
`ленному движению? Прежде всего нужно 
тель день уажония людям, посмевшим 
подняться против мощи криминального 
‘буркуззноотосуларства. Людям. но боящии- 
‘отриховатьнотолькосвободой воижизныю 
боль ортнижаторам «бвокровных» ворывов 
или зночным оотниаме на инородцее, 
асстрол нынче не промт А настоящий 
партизан монет запростопетибнутьвбоюили 
`подльткамиИ этоуже навсесда Воскросают. 
‘бойцы только в компьютерной или ролевой 
`ире 

Но просто твюке пресдолеть естественное 
теращение к убийству человека, особенно 
‘безоруюнотоилинождущего нападения оч 
не о трусости, на о боязни наказания, а 
механизме, залеменной самой маперыс 
‘природой Пеиюуческия морально здоровому 
человеку нужно иметь действительно 
вссыыю причины, чтобы лишить жизни собо 
`подобчото-И при зтом самому на превратить 
сломаньнкаубийцуили подонка. 

ем временем большинство утнетонных 
 ооотечествонникатотовюлишьгить страда 
"ныть накужно Влучшеы случае забастовать 
изза полов по зарплате или проголосовать 
за левых С’ дризй стороны. большенство 
насоления обынно не участвуит активно в 
подпольных и партюзанових движениях Но 
бод поддерики. моля бы пассивной, этот 
“амолмалувюко большинства» не выстоит и не 
рободятдамосамыобезлаветныстерои. 

"Потому было бы недостойно, низко 
отрещиватьсяол народных мститолей вслед 
За властями обзывать их бандитами, 
полностью отождествлять © фашистами. 
собери и тп. Но нельзя и баздумно 
восвалятьновое доижоние, забрывать таза 
наепослабости 

Прежде всето, это движение не против 
капитализыа и буржуазии, а протиз их 
распоясавшиися охранников. Те. движению 
буржуазно-демократическое, сродни 
`либоральчой правоващите Хотя и слишеи 
радикальное, чтобы последняя стала ето 
оодроркивать. Идеогогией движения служит 
рукой национализм безо вомой левой 
Прави У прашерсно ребят веть лишь 
Фраза © зоорейском фашизме», орловсние 
Жопортизаны воввали нетолько «вентамия 
ипронурорами, мои схавказцвыи. Ка видим 
наприморе Орла, овень немногонало чтобы 
отр метителей чментам» превратится в 
фашистскую банду. чзащищающую» 
торашей славянот онкурентою-инородцев. 

"На Кавказе, го сути, дрено идет партизан 
ая война, для буржуазии не толь не 
опасная, но и выгодная, Ибо на капитализм 


ольствю трансформирует в национальную 
вракдум босконочнуо кровную месть Лучше 
ри Виж, всли подобная война распростре- 
1нитслинадругиорерионы? 

Войну © яментами» народ. воспринимает 
положительно. Нолозун" борьбы соупаци: 
в предпепаел тако войну © солдата и 
патотовиим чиновниками режима. Паддержит 
ли народ убийства чсолдатиков» или 
работниявьраоно? Врядли 

“Иствит пи объявлять войну на истроблоние 
всем носителям милицейской формы? Ведь 
сть среди них люди и нормальные, и дама 
орувстьрющие нам. Мои товаряции я сам с 
такими сталкивались но раз. Коезому мз 
`реновчан, мыпициореры спасли жизнь в 
Мосвю в 93-м. В свое вромя гри создании 
советской милиции и ВЧК на обошлись без 
преючик сопицейси (и даже жанларьоь)А 
недостатокпрофоссиснализиаи опыта здось 
прикодилосе поначалу возмещать красным 
террором. Но’ на какую часть ныношне 
поилицыи можно будет расочитьвать после 
ношей побелы? 

'Наконоц дако гри фашистсом режиме не 
осада сто браться за орк, Налийсние 
товарищи тоовались Коэому 10 ет И 
победили толь чероз 9 лот городской 
порильи. А ведь гри Пинонте но быго ни 
парламента, ни логальных партий, вообще 
ниаких возможностей легальной борьбы, 
затобыл террор, доноторого восыма далеком 
Пумеу и Саакашаили и нызешним грибал: 
тидским режимам. В коновюм сито вс 
зависит бт пловности маке поддержать 
партвзан Тугважноно спутать свое настрое: 

"Вообию, куда браться за оружие, а да. 
нетотуту Ильича и Чо Гевары учиться и 
ушться, Понин. всосда отвергаваый эсэров- 
ий терроризм, в 1905 Г решительно 
поддерхал вооруженную борьбу пролетарид- 
та в том катооричеоки ражшелся с 
юнышовиками. Но когда революция пошла 
а спад, поддержал роспух большевистсних 
оввск. Че указывал, что орилья боссмьс 
`ленна, пока сокранявтся хотя бы видимость 
`демонратия. Отстугив от это правила, он 
погиб. Ведь боливийские прастьяно, в 
отличио от кубинских (батрачивших на 
‘садарных плантациях) имели свою земто и 
только шарахалисьот странных вооружанных 
рашельцее, й 

| том мо венов поддержать российских 
партеанлевыепростообнаны Нопрямыми 
презывами х вооруженной борьбе. Они 
‘сойчастольюогомогутвластяизагнать ловых 
1 подполье. (Да и но ттово большинство 
‘левых к подпольной работе, тут нас, прямо 
‘ажеом. зобаовала бурхувзная лоталь- 
"ность, струю в свое время завовванная) 
Нужно притиковать слабости нового движе- 
ния ив то же время создавать ему положи. 
польныйимищи, Ведь сколько простых людей 
ов еще трясется приодних словах «револю- 
ция», восстание», «вооруженная борьба 
Даме мно левых надо еще отучать от 
«питов на революцию». Ведь жет ощо 
споиться ситуация, иода одинственной 
‘Формой борьбы станет вооруненная, Кода, 
етамется или взяться 36 оружиь, или 
‘погибнуть сыертью баранов на бойно. Кода. 
не воввать будет означать › совершенно 
‘опозоритьсабле глазахмвке Не коммунисты 
анали терилью ка Кубо, а роволюционор. 
демократ Фидель Кастро, тора еще далекий 
ат мариизыа. Но зомшунисты сумели по. 
достоинству оценить новое движение и 
поддержать вто. Потому Куба и остается до 
‘сих пор Островом Свободы. А коммунисты 
Ирака с честью вынесли Подолье и репр 
сии три Саддвме. И чуть было но проврати- 
‘лись в коппаборационистов, польстившись 
на дорованнуо янки летапоность Быстро 
оопомнались Но инициативу партизанской 
борьбы уже перожватили исламисты В 
'Кироаии народ дважды восставал, свертал 
буркузаный рамы и _— отевал власть 
 буркуваным жо политикам. Почему комму. 


висты на вопавили хотя бы второв восста- 
ние? Вместо этого попытались сохранить 
отерявшийавторитетпарпавент, 

"отовить ывесы х вооруженной борьбе 
можно, не подставляя себя год запрет и не 
"нарушая ни единого бурмуазното закона, Не 
Запратишь ведь призвать ® самозащите ст 
фашистских банд, к отпору попьтиам 
антиконституционного пороворота. к 
сопротивлению интервенции НАТО. Тут 
большая роль принадленит отечественной 
фантастие. В романах © Березина (Война 
2010. Уфвиновей фронго, чВойне-20И 
против НАТО»), А Валентикова («Омега») 
`ДЯзиовснио («Рапсодиятнрева») Г Боброва 
Эпоха, мертворокденных»). Савицкого 
(«Поле боя Узраина, Сломанный тразубец»} 
описывается партизанская война ва Урраино 
с натовокими обупантами, Описывается 
уровом правдиво, отводьно о шапнозаяида 
пельском дуже, Иные кнйтотортовцы и сейча 
после падоция чоранжевыхь, боятся 
продавать такую черашолу». А в романо то 
мо Валентинова «Даймон» изображена 
породокаяперильнь родномавтору Харькове 

`Обучать хо будущих парта воснному 
„делу развивать в ких боевой дух мжно го 
всякого рода воемночтатриотичесних и 
военно стортивных обществах и лагерях 
нм, ках вудим ужо сыерали свою роль в 
возиеновении партизанских отрядов Нельзя 
только напрямую призывать их участников 
немедля браться за оружие: Можно быстро 
нарваться на предательство. Вооруженная 
борьба - дело будущео, ближото ити 
`дапекоо Авотзашищатьмитинаняпиветьот 
неонацистсвикгромилужноужосогодия. 

Среди левых сайчас дискутируется вопрос 
«тойт ли служить в буржуааной арыми, тем 
блод находящейся в таком жалко состоя. 
нии, как нынвшняя украинская? Иные 
товарищи невольно подыгрывают «демокра: 
там», призывающии к профессиональной 
арини. Такаяарияуносозденав Грумм. Это 
ормия Башибузуно, нашадно растравляю- 
шеисясмирным насолонием. Нодахвгротив 
такой зрмии трудно будет устоять повстан- 
пам, совершенно нозакомым с военным 
‘делом. Потому не устарато, на наш вэляд. 
пононию Ильича-пустьбуржуззия милитари 
от хоть женщин ак © нымешном Израилю) 
‘лишь бы трудящиеся умапи владеть оружи 

"Начинать ли вооруженную борьбу именно 
сойнеак? Пердоржать ли ое, всли кото ужа 
начал? Коммунисты догжны уметь воврвия 
ответить ва ати вопросы. Тольяо тора сни 
‘окажутся во главе (8 но в хвосте) трядущей 
революции Еслибудугруводствовальсяне 
овоцияим (чоторпонием, отчаянием ити 
стажем а пнмальной феорией Маркса и 
Панина опытом их последователей 
пропотарских революционеров 

'Сорчас большинство трудящихся (по 
ирайней морена Украине оце ноготовоното 
то восставать или партиланить но м 
боетовать Но ко знал в январе но, что 
следующий месяц станат для самодержавия 
последним, а в октябре пробы час и для 
российовио капитаны? Не знал даже 
"емиальный Ленин. Но была такая партия < 
болышовики. Партия, одинаново владевшая 
попрными и номирныни срособаии борьбы, 
‘уно слодившая за настроениями народа. И 
равноготовая кторгонио и самопожартвова- 
1нио. Потомуонаи победила. 

Трудно нам, хоммунистам ХА века, 
сравниться стой партией тероввитониию- Но. 
так говорит народная мудрость, но святые 
Горшки полят ва боги их обжига От нае. 
зависть хом мы войдем в историю - аванте- 
ристами, трусливыми либеравами или 
"настоящими роволющионерами, 
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